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Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Nassaustraat 5 Enkhuizen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de aanvraag omgevingsvergunning van Nassaustraat 
5 voor het bouwen van een schuur ingetrokken. Het besluit is verzonden op 24 augustus 2016. 


Informatie over het besluit 

Wilt u meer informatie of dit besluit inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte van 
de gemeente Enkhuizen, telefoonnummer 0228 - 360 100. 
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